Inz. KAZIMIERZ 


OZLOWSKI 


przeżywszy lat 77, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zmarł 4 stycznia 1962 r. w Przeworsku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim w Krakowie na miejsce wiecznego 
spoczynku nastąpi w poniedziałek dnia 8 bm. o godzinie 14°°°, o czym zawiadamiają 


żona, Syn, wnuk i rodzina. 


odprawione zostanie we wtorek dnia 9 bm. o godzinie 8 rano w kościele parafialnym 
św. Mikołaja w Krakowie. 


